JÓZEF MOLENDA 


obywatel miasta Krakowa, miejski majster brukarski 


przeżywszy lat 54, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 3. marca 1914. roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 114 przy ulicy Mazowieckiej na Krowodrzy wprost 

na cmentarz nastąpi we czwartek dnia 5. b. m. o godzinie 3. po południu, na który-to smutny 

obrzęd stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego. Zna- 
jomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 6. b. m. o godzinie wpół do 7. rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


